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നമ്പർ 


PART III 
Education Department 


വിജ്ഞാപനം 


ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 


.10 / 11982 /2008 . 


2008 ഡിസംബർ 22. 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 1996 ജൂൺ മാസത്തിൽ 
നട ത്തിയ കെ . ജി . സി . ഇ . പരീക്ഷ യിൽ കൊട്ടിയം 
ശ്രീനാരായണ പോളിടെക്നിക്കിൽനിന്നും 31769 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 
പ്രകാരം പാസ്സായ ശ്രീമാൻ താരസാക്ഷൻ പിളള എന്നയാൾക്ക് 
നൽകിയ കെ . ജി. സി. ഇ . സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരി 
ക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് 


. 4/ 8075 / 2008. 


2008 ഡിസംബർ 24. 


സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 2 003 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ മെക്കാ നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷ യിൽ പന്തളം എൻ. എസ്. എസ്. 
പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നും 991332 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
പാസ്സായ ശ്രീമാൻ അബ്ദുൾ റഹീം, എ . ജെ . എന്നയാൾക്ക് 
നൽകിയ ഡിപ്ളോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 40 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- (2 ) 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 


.2/ 6058 / 2008 . 


2008 ഡിസംബർ 1. 


- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2004 ജൂൺമാസത്തിൽ 
നടത്തിയ ഷോർട്ട്ഹാന്റ് ആന്റ് ടൈപ്പ്റൈറ്റിംഗ് ഡിപ്ളോമാ 
പരീക്ഷയിൽ ജി . സി . ഐ . മഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും 78144 രജിസ്റ്റർ 
നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ ശ്രീമതി പ്രമീള, വി. പി. എന്നവർക്ക് 
നൽകിയ ഡിപ്ളോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


Gaz. No. 1/ 2009/DTP. (Education ) 


KERALA GAZETTE 


[ PART III 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് .4 /7998/ 2008 . 

2008 ഡിസംബർ 24. നമ്പർ റ്റി . എക്സ് .4/ 8049 /2008. 

2008 ഡിസംബർ 24. 
- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോളർ 1988 ഏപ്രിൽ 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 1983 ജനു വരി 

മാസത്തിൽ നട ത്തിയ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രിക്കൽഎഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമാ 

ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷയിൽ ആലപ്പുഴ കാർമ്മൽ പോളിടെക്നിക്കിൽ 
പരീക്ഷയിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നും 

നിന്നും 2578 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ ശ്രീമാൻ 
12787 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ ശ്രീമതി ഖമ്മറുനീസ , ഇ . 

ഹരികുമാർ, ജി . എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ 
എന്നവർക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
പോ യിരി ക്കു ന്നു . ആർക്കെ ങ്കി ലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് - സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം-40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ തരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 
താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 

- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 

പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 

മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് .4/ 8728/ 2008. 

2008 ഡിസംബർ 24. 
- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2006 ഏപിൽ 
മാസത്തിൽ നട ത്തിയ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷയിൽ ശ്രീരാമ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കിൽ 
നിന്നും 82020564 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ ശ്രീമാൻ 
(പ്രജീഷ്ടാൽ, എം. പി. എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും 
ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക 
പരീക്ഷാ കൺ ടാ ളർ, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് .4 / 12002/ 2008. 2008 ഡിസംബർ 24. 

- സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ളർ 2000 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നട ത്തിയ ഇലക് ടി ക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷയിൽ തൃശ്ശൂർ മഹാരാജാ ടെക്നോളജിക്കൽ 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും 972678 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
- പാസ്സായ ശീമാൻ രാജു , സി . ആർ. എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ 
ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കി 
ലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക 
പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


- (9) 


- ( 6 ) 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 


. 4/ 8621/ 2008 . 


2008 ഡിസംബർ 24. 


സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ളർ 1994 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നട ത്തിയ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷയിൽ തൃശ്ശൂർ മഹാരാജാ ടെക്നോളജിക്കൽ 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും 14791 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ 
ശ്രീമാൻ ദിലീപ്കുമാർ, എ . പി . എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ 
ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെട്ടു പോ യിരി ക്കു ന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 4/ 8619/ 2008. 

2008 ഡിസംബർ 24. 
സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 2000 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നട ത്തിയ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷ യിൽ അള ഗ പ്പാ ന ഗർ ത്യാഗ രാജ 
പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നും 971419 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
പാസ്സായ ശീ മാൻ സന്തോഷ്, എം . ബി . എന്നയാൾക്ക് 
നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 


-- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


- ( ഒപ്പ്) 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 

കൺട്രോളർ . 


